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इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के कम में 

रखा जा सके 
Separato peging to given to this part in order that it may be Allod sa poparto 

complation 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 25 मइ , 1983 

अधिसूचना 

सं . 152/ 83- सीमा -पाल्क 
सा . का . नि - 450( म ) . केन्द्रीय सरकार , सीमा - शुल्क आध 
मियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर 
कि लोक हित में ऐसा करना भाषश्यक है , ऐसी मोटर कार को , 
जिसके पिन की धारिता 1000 सी . सी . से अधिक नहीं है 
मार मुल्य 65000/ - से अधिक नहीं है जो विशेष रूप से ऐसे 
किसी नि : शक्त व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के लिए 
रिजाइन की गई है या बन कूलित की गई है , जिसे इस अधि 
सुचना से उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट निःशक्ताओं में से 
कोई हो और जब उसका उक्त निशक्त व्यक्ति द्वारा भारत में 
पायात किया जाता है निम्नलिखित छूट देती है , 
( क ) उस पर उद्ग्रहणीय सीमा -शुल्क का उतना भाग , जो 

सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 क 31 ) 
की पहली अनुसूची में विनिविष्ट है , जो मुख्यान 
सार पचास प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से 
अधिक है ; 


( ख ) उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क , जो 

उक्त सीमा - पालक टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के 
अधीन है , किन्तु यह निम्नलिखित शतों के अधीन 

रहते हुए होगा , अर्थात : -- 
( 1 ) आयातकर्ता, आयात के समय और स्थान पर , 

सहायक सीमा - शुल्क कलक्टर का संबंधित सीमा 
शुल्क कलक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित 
चिकित्सा बोड से जो ऐसे मान्यताप्राप्त सरकारी 
सामान्य अस्पतालों के , जिनमें विशेषज्ञ सेवाएं 
उपलब्ध हों , कम से कम तीन विशेषज्ञों , 
अर्थात एक पाल्य चिकित्सक , एक कार्य 
चिकित्सक और एक अस्थि पाल्य चिकित्सक से 
मिलकर बना होगा , चिकित्सीय प्रमाणपत्र 

प्रस्तुत करेगा , 
( क ) जिसमें निम्नलिसित प्रमाणित होता है , 

मायाप्तकर्ता की विनिर्दिष्ट निशक्तता जैसी उस 

सारणी में विनिर्दिष्ट है , और 
( स ) यह कि पायातकर्ता के कम से कम एक ऊपर 

बाले अंग ऐसे भायातकर्ता द्वारा उपयोग के 
लिए उक्त विशेष रिजाइन या अनुकूलन के 

साथ मोटर कार चलाने की पर्याप्त शक्ति है ; 
( 2) आयातकर्ता , उसके द्वारा ऐसी किसी कार के 

आयात और उपयोग के लिए 


H 
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आवश्यकता और अत्यावश्यकता के न्यायोचित्य 
के संबंध में सहायक सीमा - शुल्क कलक्टर का 
समाधान कर देता है ; और सहायक सीमा - शुल्क 
कलक्टर , आयातकर्ता द्वारा ऐसी कार के 
आयात और उपयोग के लिए उक्त आवश्यकता 
और अत्यावश्यकता पर विचार करने में आयात 
कर्ता की वृत्ति की प्रकृति का , जो ऐसी मोटर 
कार के आयात और उपयोग को न्यायोचित 
ठहराती है , ध्यान रखेगा । 


necessary in the public interest go to do , boreby exempts a 
motor car , of an engine capacity not exceeding 1000ic and 
value pot exceeding Rs 65, 000 and specially designed or 
adapted for usc by such a disabled person who has any of 
the disabilitics specihed in the Table unnecd to this notifi 
calion , when imporicd into India by the said disabled person , 
from- - 


(a ) so much of what portion vi the duty ol cuscorns levi 

able thereon which is specific in the Hust Schedule 
to the Customs Tariff Act, 1915 (51 ol 1916 ), as 
19 in exccas of the amount calculuted at the rate 
of fifty per cent ad valorem ; 


(b ) the whole of the additional duty leviable thereon 

under section 3 of the said Customs Tariff Act, 
subject to the following conditions, Damely : 


( 3) आयातकर्ता आय - कर निर्धारण आदेश या कोई 

अन्य सत्यापित करने वाला साक्ष्य यह स्थापित 
करने के लिए पेश करता है कि उसकी वार्षिक 
आय 30 , 000 /- रुपए से अधिक है ; 


आयातकर्ता ने इससे पहले अपने उपयोग के लिए 
विशेष रूप से डिजाइन की गई या अनुकूलित 
मोटरकार आयात नहीं की है ; 


(1) the importer furnishes A Medical Certificate to the 

Assistant Collector oi Customs, at the time and place 
, of importation , from the Medical Board constituted 
for this purpose by thc concerned Collector of Cus 
toms, consisting of al least three specialists , namely , 
one Surgeon , one Physician and one Orthopaedic 
Surgeon 1rom recognised Government General Hos 
pitals in wbich the specialists services are available , 
certifying 


( A ) the specific disability of the importer as specified 

in the said Tablo, and 


( B ) that the importer has adequate power in at least 

onc upper limb for driving a motor car with the 

sud special design or adaptation for use by such 
importer : 


( 5) आयातकर्ता , आयात के समय और स्थान पर 

सहायक सीमा - शुल्क कलक्टर को इस आशय 
का वचनबंध न देता है कि उक्त मोटर कार 
उसके कब्जे , नियंत्रण और उपयोग में रहेगी 
और उक्त सहयक सीमा - शुल्क कलक्टर की 
अनुशा के बिना उसे न तो बचा जाएगा और न 
विलग किया जाएगा ; और 
आयातकर्ता , आयात के समय और स्थान पर , 
सहायक सीमा -शुल्क कलक्टर को मोटर यान 
अधिनियम , 1938 (1938 का 4 ) के उपबंधों के 
अधीन उसे मोटर कार पलाने के लिए प्राधिकत 
करते हुए उसे जारी की गई प्रभावी पालन अन 

ज्ञप्ति प्रस्तुत करता है । 
2 . यह अधिसूचना 30 अप्रैल , 1984 तक जिसमें यह 
तारीख सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी । 


(1 ) tho importer saliştics the Assistant Collector of Cus 

loms regarding justification of the need and cosen 
tiality for the uport and use of such a motor car 
by the importer ; and the Assistant Collector of 
customsshall , in considering the said nced and essen 
tiality for the import and use of such a motor car 
by the importer , have regard to the nature of pro 
tession of the porter which justifies the import and 
use of such a motor car ; 


( ii ) the importer produces an Income-tax Assessment 

Order or any ither ver: tiable evidence to establish 
that his yearly income is more than Rs. 30, 000 %; 


( iv) the importer has not imported a specially designed 

or adapted motor car for his use earlier ; 


सारणी 

निसक्ताए 
__ 1 . निचले अंगों के दोनों भागों या एक भाग का अंगोच्छेदन 
जिसमें घटने से नीचे के अंग के एक भाग का अंगोच्छेदन नही 


(v ) the importer gives an undertaking to the Assistant 

Collector of Customs, at the time and place of im 
portation , to the effect that the said motor car shall 
remain in his possession , control and use and shall 
not be sold or parted with without tho permission 
of tho said Asslatant Collector of Customs; and 


2 . पूर्ण अभिधातज अधरांगषात जिसकी शल्य चिक्तिसा या 
कार्यचिकित्सा नहीं की जा सकती 


(vi) the importer produces to the Assistant Collector of 

Customs, at the time and place of importation , an 
effoctive driving licence , issuod to himself authoris 
ing him to drive a motor car , under the provisions of 

the Motor Vehiclos Act, 1939 ( 4 of 1939). 
2 . This notification shall be in force upto and inclusive 
of the 30th April, 1984 . 


3 . किसी कारण या पाच अंशापात से एक ऊपरी अंग या 
दोनों निचले अंगों का स्थायी या पूर्ण पक्षाघात । 

[ फा . सं . 459/ 118 / 81 - सी . श . B ] 


TABLE 


DISABILITIES 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
Now Delhi, the 25th May, 1983 

NOTIFICATION 

NO . 152 / 83 -CUSTOMS 
G . S . R . 450 E ). In exercise of tho powers conferred by sub 
section ( 1) of soction 25 of tho Customo Act, 1962 (52 of 
1962 ), the Central Government, being satisfied that it is 


1 . Unilateral or bilateral amputacy of the lower limbs 

excluding below knço unilateral amputees ; 
2. Complete traumatic paraplegics which cannot be sur 

gically or medically treated ; 
3 . Permanent or completo paralysis of one upper limb or 
both lower limbs duo to any reason or homiparaşls, 

[ F. No. 459 / 118 / 81-Cus. V ) 


[ भाग II --- 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


NO . 153 / 83 - CUSTOMS 


की उपकी 


अप 


सं . 153 / 83 सीमा -शुल्क 
सा . का . लि . 451 ( म ) . - केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम , 
1983 (1983 का 2) की धारा 45 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित 
सीमा - शल्क अधिनियम , 1962 ( 1982 का 52 ) की धारा 25 की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अपना 
यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक 
है , भारत सकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधि 
सूचना सं . 126 / 83 - सीमा - शुल्क , तारीख 13 मई , 1988 का 
निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात : 

उक्त अधिसूचना की अनसची में , क्रम सं . 211 और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं . बार 
प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी , अर्थात : 
"212 सं . 152/ 83 सीमा - शुल्क तारीख 25 -5-83 

[ फा . सं . 459 / 118/ 81- सी . शु . 5] 

ए . के , छाबड़ा , उप सचिव , 


G . S. R. 451( E). - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 
1962), read with sub -section (4 ) of section 45 of the Finance 
Act , 1983 ( 11 of 1983), the Central Government being satis 
fied that it is necessary in the public interest go to do , hereby 
makes the following further amendment in the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance (Depart 

ment of Revenue ) , No. 126 / 83 - Customs , dated the 13th May , 
1983, namoly : 


To the Schedule to the said notification , after Serial No. 

211 and the entries relating thereto , the following 
Serial No . and entry shall be inserted , namely :- -- 


" 212 No. 152 / 83- Customs, dated 25- 5-1983 ." . 


[ F. No. 459 / 118 /81- Cus. V ] 
A . K . CHHABRA, Dy Secy . 
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